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Werra- Weser- Versa Izu ng 


Verschweigen verscharft die Probleme 


Das Thiiringer Landesverwaltungsamt hat im Juli 2016 die Nutzung des Grundwassers im 
Bereich der Riickstandshalde Hattorf der K+S Kali GmbH untersagt, weil davon eine Ge- 
fahr fur die Allgemeinheit ausgeht. Das Grundwasser ist mit Haldenwassern verunreinigt 
und enthait deshalb auch betrachtliche Mengen an Schwermetallen wie Biei, Cadmium, 
Kupfer und Nickel. Jetzt wird offentlich, dass das Problem den Behorden seit mindestens 
2011 bekannt ist. Es sind aber keine Anstrengungen unternommen worden, um die Betas- 
tung des Grundwassers mit Schwermetallen auch nur einzugrenzen. 

Das Landesverwaltungsamt schreibt: „Es ist nachgewiesen, dass durch den Eintrag des Haldensicker- 
wassers in den Untergrund das Grundwasser, insbesondere das Grundwasser im schwebenden 
Grundwasserleiter, lokal geschadigt ist.“ 

Angeblich stammt der Schwermetallgehalt nicht aus den Haldenlaugen selbst, sondern wird von die- 
sen aus den Tonschichten des Untergrundes herausgelost. Diese Theorie ist nicht grundsatzlich aus- 
zuschlieRen, allerdings wurden keine nachprufbaren Belege vorgelegt. Fest scheint nur zu stehen, 
dass die Geringfugigkeitsschwellenwerte fur Schwermetalle um das 5000-fache uberschritten werden. 

Die genaue Herkunft der Schwermetalle ist aber auch unerheblich. Das Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) schreibt vor, dass Abfalle nur so abgelagert werden durfen, dass das Grundwasser nicht nach- 
teilig beeinflusst wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob Schadstoffe bereits in den Abfallen enthalten 
sind Oder ob sie erst durch chemische Reaktionen freigesetzt werden. Im Vordergrund steht der 
Schutz des Grundwassers. Deshalb kann es auch nicht helfen, wenn sich das Hessische Umweltmi- 
nisterium auf die Behauptung zuruck zieht, das Trinkwasser sei durch diesen Schwermetalleintrag 
nicht gefahrdet. Das WHG schutzt nicht speziell das Trinkwasser, sondern allgemein das Grundwas¬ 
ser. 

Deshalb hatten sofort nach Bekanntwerden des Schwermetallproblems MaRnahmen ergriffen werden 
mussen, um den Eintrag in das Grundwasser einzuschranken und ihn mittelfristig abzustellen. 

Der spanische Kalihersteller Iberpotash lost das Problem der Haldenlaugen mit moderner 
Technik 

Iberpotash hat in Katalonien zwei Ruckstandshalden betrieben, deren Sickerwasser ebenfalls in das 
Grundwasser eindringen. Auf Druck der EU-Kommission und der spanischen Gerichte haben die Be¬ 
horden der Iberpotash S.A. die weitere Salzaufhaldung untersagt und den Ruckbau der Halden ange- 
ordnet. Iberpotash hat im „Plan Phoenix" die hierfur notwendigen Investitionen bereitgestellt. 2017 wird 
auch der Betrieb der letzten Ruckstandshalde eingestellt, die Aufarbeitung des Haldenmaterials zu 
hochwertigen Rohstoffen hat bereits in diesem Jahr begonnen. In weniger als 50 Jahren werden die 
Halden verschwunden sein. 

Die deutschen Behorden versuchen, die Probleme durch Verschweigen zu beseitigen 

Wieder mussen wir feststellen, dass die gravierendsten Auswirkungen der K+S-Entsorgungspraxis 
erst durch Nachforschungen der Medien bekannt werden. Die Behorden verweigern die Herausgabe 
von wichtigen Unterlagen, obwohl sie nach dem Umweltinformationsgesetz dazu verpflichtet waren. 
Ihre Veroffentlichung muss immer wieder durch Gerichtsentscheid erzwungen werden und sie gelan- 
gen regelmaRig erst mehrmonatiger Verspatung in die Hande der betroffenen Anrainer von Werra und 
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Weser. Aus solchen Unterlagen wissen wir, dass auch Akten „bereinigt“ worden sind, bevor sie ein Ge- 
richt zu sehen bekam. 

„Dem K+S-Vorstand mag das gefallen, aber unser Vertrauen in ein rechtsstaatliches Handeln der Be- 
horden schwindet immer mehr. Wir bezweifeln, dass man Arbeitsplatze retten kann, wenn dabei das 
Recht verletzt", so Dr. Walter Hdlzel, Vorsitzender der Werra-Weser-Anrainerkonferenz. 


Weitere Informationen: 

http://www.ardmediathek.de/tv/defacto/Giftiae-Schwermetalle-im-Grundwasser-W/hr-fernsehen/Video? 

bcastld=3437388&documentld=37947064 

http://wasser-in-not.de/index.php/aktuelles-alt2/1018-haldensickerwasser-verursachen-schwermetall- 

belastuna-amtliches-verbot-der-arundwassernutzung-ausaesprochen 

http://www.wasser-in-not.de/dateien/presse/pressemitteilunaen/2016-08-15%20Werra-Weser-Anrai- 

nerkonferenz-PM.pdf 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/icl-empieza-producir-sal-nueva-planta-suria-5293849 

http://www.wasser-in-not.de/dateien/stellunanahmen-autachten/stellunanahmen-der-wwa/2016-08- 

01%20Entsoraunasnotstand%20in%20der%20Absatzkrise.pdf 

http://www.wasser-in-not.de/dateien/stellunanahmen-autachten/stellunanahmen-der-wwa/2016-05- 

28%20Qpfer%20gibt%20es%20immer.pdf 

http://www.economiadiaital.es/es/notices/2016/05/la-planta-de-sal-vacuum-mas-moderna-del-mun- 

do-esta-en-suria-84009.php 


Dr. Walter Holzel 

Vorsitzender Werra-Weser-Anrainerkonferenz e.V. 

05545-95 01 08 
wwa.ev@web.de 


Informieren Sie sich auf 

www.wasser-in-not.de 


Das I n f o r m a t i o n s p o r t a I zur Kali- und S a I z - P r o b I e m a t i k 


Die Werra-Weser-Anrainerkonferenz e.V. ist ein g e m e i n n Li t z i g e r Zusam- 
menschluss von Kommunen, Verbanden, Vereinen und W i r t s c h af t s u n t e r- 
nehmen, die als Anrainer von Werra und Weser von der Versalzung der 
Fliisse durch die Abwasser der Ka I i-1 n d u st r i e betroffen sind. 
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